QUI NE PEUVENT ^OBTENIR QUE DEUX VALEURS, ETC. 95
déduites de la même fonction par un nombre impair de transpositions. Désignons les premières valeurs, entre lesquelles la fonction K se trouve comprise, par
Ka,   Kp,   KY,   ...
et les autres valeurs par
K)%,    KJJ.,    KV,    . . . 5
l'expression
KaH- Kp -h Ky 4-... — KX — KJJ.— Kv —...
sera une fonction symétrique alternée que je désignerai par
S(±K) et
__ Ka — Kp— KY—...-+- K).H- KJA-H- KV-K..
sora encore une fonction symétrique alternée égale, niais de signe contraire à la première, et que je désignerai par
De mémo, si les valeurs déduites de la-fonction K par un nombre pair de transpositions opérées entre les indices i, 2, 3, ..., n sont dilférentes des valeurs obtenues par un nombre impair de transposi-lions opérées entre les mémos indices et que Ton représente par
Kç,   Kyj,   KO,    - - • les premières valeurs dont il s'agit et les secondes par
Kp,   Kg-,   §KT»    - - • ; les expressions
L"         B/    __ ¥    „
- ...        I\ p         IVff        IVT     -   • • •
et
__. K ,, __. KT| — KO — • - • H- Kp -t- KO--+- KT +...
sciront deux fonctions symétriques égales, mais de signes contraires, que je désignerai respectivement par
S"(±K), la notation
